جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


2 رمز المدرسة : 1130 رقم الصفحة من 1 إلى‎ 1 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


للعام الدراسي 2021/2020 


المعرسة : ثانوية المناهل الاهلية للبنين 






















1 | 1421911130001 | احمد سعد عبد العزيز عيسى 0000 | 85 | 86 | 62 | 92 | اناج | 35 _ 
a‏ | وو 

4 23 | 241 ا 

5 | 1421911130005 | حسن جعفركاظمخنوبه _| 74 | 8 | 6 | 73 | نج | 31 _ 
6 | 1421911130007 | حسين احمد عبد على سلمان | 58 | 41 | 29 | 57 | مل | 6 
7 | 1421911130008 _| حسين ريسان جاسم غاسم | 50 | 32 | 24 | 25 | 

8| 009 | سين محمد عطقي | 42 | 7 | a o‏ 

9 | 1421911130010 | خالد زياد هادي خاطر 0 | 87 | 93 | 86 | 78 | اناع | 344 __ 
14205111500118 | رض r a |2 O a‏ 

1 | 1421911130012 | رضا عدي رضا عبد السادم 0 | 53 | 64 | 50 | 58 | اناجم | 25 _ 
2 | 1421911130013 | سامي رياض سامي قاسم _____| 38 | 27 | 61 | 74 | مسل | 0 
4 | 1421911130015 | ضرغام مصطفى قاسم محمد | 42 | 20 | 30 | 41 | 

5 | 1421911130016 | طه محمد عبد الستار محمد | 60 | 41 | ك3 | 50 | مسل | 0 

6 | 1421911130017 _| عباس فاضل عبد النبي محمد | 88 _ | 87 | 90 | 85 | اجج | 30 

7 | 1421911130018 _| عبد الله ثائروجيةرشيد || 866 | 98 | 94 | 8 | ناج | 376 

18 | 1421911130019 _| عبد الله صلاح لفته عويد 0 | 64 | 72 | 50 | 50 | نجج | 26 

9 | 1421911130020 _| عبد الله علي عباس مهدي ______| 64 | 57 | 69 | 74 | نالجع | 264 

|02 | عد اله موسي محمد وس0 25 a‏ 

3 علا اين شار مدان م50 | 80 | 40 | 52 | سس | 0 

2 | 1421911130023 | علي السجاد سعد فاضل حمود | 50 | 31 | 32 | 52 | مل | 0 

3 | 1421911130025 _| على جمال على حسين | 92 | 72 | 93 | 8 | اجج | 355 

4 | 1421911130026 | علي رضا حسين مهدي عبيد 90 86 82 99 ناجع 357 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1130 رقم الصفحة من 2 إلى 2 


1 000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثانية 3 5 ل / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


7 | علي زياد علي فليح 
6 | 1421911130028 | فيصل ثامر فيصل كشكول 













| 565 ١ 
64 2 
60 لطيف علي ليف على ل‎ |_ 142911130030 | 28 
59 محمد ياسم عبد لكام الع‎ | 142911130031 | 29 
0 
|0050 | محمد صفاء حسن عبد الرشا‎ | 1421911130033 | 3: 
60 | مرتضى مهتد محمد خضير‎ | 1421911130034 | 2 
3 
32 | 30 | 50 |  دورطم منتظر احمد شيحان‎ | 142111130077 | 5 
u | 0 | 36 | 6 | 60 | متتظر كريم هميد عبد علي‎ | 142111130036 | 86 
e | 0 | 7 | 28 | 57 | مهدي تئر علاوي مط ا‎ | 1421911130039 | 7 
مهدي تام عبد الشريف حسين  | 58 | 57 | 42 | 54 | س‎ | 1421911130040 | 8 
وهب اتماررياض احمد ا | 5 | 7 | 32 | © | س‎ |_1421911130041 |_9 
0 | يوسف علي فانق هدي | 0ي | 39 | 9ة‎ | 1421911130042 | 
يوسف قلاع لفته عويد | 59 | 4 | 20 | 63 | ا‎ | 142011130043 | 1 
الممتحنون‎ 


٠. 


27 9 14219 قريش غيث عبد الكريم فرج 






ا : 


© | 0١8١© 








© 


1 





نسبة النجاح 


تسب سو 





برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


